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SIEMENS - Modd. SM 6035 A/B e 6235. Gamma onde medie da 187 a 570 metri, gamme onde corte da 13 a 31,5 metri e da 29 a 
87 metri. Media frequenza a 469 kc/a. Potenza d’usrita 4 watt indistorti. Consumo 55 watt. 














